*** PRELIM *** Salem Fire Department 2018 Calendar Year Stats at a Glance 


Totals Salem Fire Department Calls 

Incident Type 

2017 

2018 

Fire 

546 

564 

Over Pressure / Rupture 

14 

39 

Medical Aid 

17,428 

18,797 

Hazardous Conditions 

550 

533 

Service Calls 

2,054 

2,666 

Good Intents (includes 
Cancelled) 

1,533 

1,808 

False Alarms 

1,048 

1,022 

Severe Weather/Natural 
Disaster 

1 

1 

Special / Other / Citizen 
Complaint 

2 

1 

Total in Salem / 
SSRFPD#1 

23,176 

25,431 

Mutual / Automatic Aid 

259 

182 

Grand Totals 

23,435 

25,613 



Mutual/Auto Aids Type Breakdown 
Incident Type 2017 2018 

Fire 

55 

58 

Over Pressure / Rupture 

0 

0 

Medical Aid 

92 

63 

Hazardous Conditions 

21 

7 

Service Calls 

38 

29 

Good Intents 

48 

23 

False Alarms 

5 

1 

Severe Weather 

0 

0 

Special / Other 

0 

1 

Totals 

259 

182 














































































SFD Calls in District Per Year, Percent of 
Increase & Average Daily Calls 

Year Calls % of Inc Dally 

2008 

18,107 


50 

2009 

17,201 

-5.00% 

47 

2010 

16,679 

-3.03% 

46 

2011 

16,910 

1.38% 

46 

2012 

16,727 

-1.08% 

46 

2013 

17,429 

4.20% 

48 

2014 

18,860 

8.21% 

52 

2015 

19,976 

5.92% 

55 

2016 

22,260 

11.43% 

61 

2017 

23,176 

4.12% 

63 

2018 

25,431 

9.73% 

70 

5.5 Minute Response Time Goal Percentage 

Jan-Jun Jul-Dec All Year 

2008 

74.2% 

72.4% 

73.3% 

2009 

72.0% 

72.1% 

72.1% 

2010 

72.9% 

74.1% 

73.5% 

2011 

73.3% 

74.6% 

74.0% 

2012 

76.8% 

71.8% 

74.3% 

2013 

70.8% 

72.8% 

71.8% 

2014 

73.9% 

71.5% 

72.7% 

2015 

71.3% 

74.7% 

73.0% 

2016 

74.8% 

71.6% 

73.1% 

2017 

73.6% 

75.0% 

74.3% 

2018 

70.9% 

70.8% 

70.9% 


5 1/2 Minute Response Time Goal Performance 
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Calls in Station Area, and Engine Reliability Percentages 

2017 Jan-Jun Jul-Dec All Year 2018 Jan-Jun Jul-Dec All Year 

Station 1 

2,304 

79.3% 

83.8% 

81.7% 

2,764 

86.8% 

86.0% 

86.3% 

Station 2 

2,493 

89.6% 

89.7% 

89.6% 

2,586 

91.6% 

91.4% 

91.5% 

Station 3 

3,398 

82.6% 

80.6% 

81.5% 

3,501 

82.2% 

83.4% 

82.8% 

Station 4 

1,950 

89.1% 

89.4% 

89.3% 

2,079 

91.0% 

90.6% 

90.8% 

Station 5 

2,954 

78.3% 

86.2% 

82.2% 

3,328 

85.7% 

81.7% 

83.7% 

Station 6 

1,730 

85.2% 

87.2% 

86.2% 

1,782 

86.9% 

86.0% 

86.4% 

Station 7 

2,366 

85.2% 

86.8% 

86.0% 

2,605 

88.4% 

88.0% 

88.2% 

Station 8 

1,430 

84.9% 

87.0% 

85.9% 

1,824 

89.3% 

88.1% 

88.7% 

Station 9 

2,431 

82.7% 

84.1% 

83.4% 

2,641 

86.3% 

86.7% 

86.5% 

Station 10 

2,120 

83.4% 

82.0% 

82.8% 

2,321 

84.8% 

84.3% 

84.6% 

Station 11 

0 




0 




Mutuai/Auto Aid 

259 




182 




Totals 

23,435 

83.6% 

85.2% 

84.4% 

25,613 

86.9% 

86.2% 

86.5% 




























































































Unit Activity and Arrivals 

Unit 

2017 

2017 

2018 

2018 

Totai 

Arrivais 

Totai 

Arrivais 

Engine 1 

2,840 

1,996 

3,302 

2,262 

Engine 2 

2,914 

2,250 

3,058 

2,338 

Engine 3 

3,546 

2,839 

3,593 

2,913 

Engine 4 

2,398 

1,822 

2,532 

1,924 

Engine 5 

2,578 

1,960 

2,874 

2,323 

Engine 6 

2,223 

1,646 

2,217 

1,626 

Engine 7 

2,572 

2,047 

2,765 

2,186 

Engine 8 

1,819 

1,341 

2,181 

1,640 

Engine 9 

2,491 

2,012 

2,653 

2,130 

Engine 10 

2,537 

1,882 

2,665 

2,007 

Engine 11 

191 

136 

192 

144 

Reserve Engines 

36 

28 

44 

26 

Engine Totais 

26,145 

19,959 

28,076 

21,519 

Ladder 2 

911 

655 

1,017 

674 

Ladder 4 

669 

453 

822 

535 

Reserve Ladders 

3 

2 

0 

0 

Ladder Totais 

1583 

1110 

1839 

1209 

Medic 16 

110 

21 

197 

60 

Medic 19 

57 

14 

91 

26 

Medic Totais 

167 

35 

288 

86 

Grand Totais 

27,895 

21,104 

30,203 

22,814 


4,000 

3.500 

3,000 

2.500 

2,000 

1.500 

1,000 

500 

0 


Total Fires and Multi-Alarm Fires 

Totai 

Year Fires 2nd 3rd 4th > Muiti- 

Aiarm 

2012 

400 

23 

4 

0 

27 

2013 

428 

29 

1 

0 

30 

2014 

417 

19 

3 

1 

23 

2015 

518 

17 

2 

0 

19 

2016 

451 

23 

0 

1 

24 

2017 

546 

24 

1 

1 

26 

2018 

564 

0 

0 

0 

0 


Engine 3 


Engine Activity 
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Fire Value and Loss, and Loss Per $1000 of Value 

Year 

Value 

Loss 

Loss per 
$1000 

2008 

$336,402,217 

$6,478,706 

$19.26 

2009 

$424,482,072 

$2,925,272 

$6.89 

2010 

$362,228,901 

$7,238,479 

$19.98 

2011 

$227,378,749 

$3,341,082 

$14.69 

2012 

$400,773,436 

$6,279,300 

$15.67 

2013 

$351,046,137 

$5,759,074 

$16.41 

2014 

$281,093,060 

$3,090,112 

$10.99 

2015 

$576,725,073 

$3,386,325 

$5.87 

2016 

$158,125,675 

$4,846,465 

$30.65 

2017 

$134,438,719 

$4,848,764 

$36.07 

2018 

$0 

$0 

#DIV/0! 


Fires by Type Breakdown 

Call Type 

2017 

2018 

Structure 

137 

108 

Mobile Structure 

4 

2 

Vehicle 

82 

54 

Natural Vegetation 

206 

256 

Garbage/Rubbish 

62 

94 

Special Outside 

15 

12 

Cultivated Vegetation 

40 

38 

Other 

0 

0 

Totals 

546 

564 


Medical Calls by Type Breakdown 

Call Type 2017 2018 

Emergency Medical Aid 

10,057 

9,925 

Accident w/Injuries 

1,172 

1,131 

Transfer 

8 

5 

Non-Emergency Medical 
Aid & Medic Only 

6,191 

7,736 

Totals 

17428 

18797 
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